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  فتاوى الألباني سماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني

  فتاوى الألباني {{1551}} هل يصح قول القائل عند إدخال الميت للقبر (بسم الله وعلى ملة رسول الله) ؟

  محمد ناصر الدين الألباني


  
  اه وانا بسم الله على ملة رسول الله عن هذه الوالدة وهل يجوز استفراغها اما انها واردة فهي واردة وصحيحة اما انه هل يجوز تكرارها فلا يصح تكرارها تعبدا ويصح تكرارها تعليما
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  تكون النية تعليمها. ايوة بارك الله   خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
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